TKP8EPL50 
P-BOARD A 


DIFFERENCE LIST 



R® 

LPG 

ZADC6 

K9ZZ00000424 

R® 

LPG 



MODEL 

POSITION 

TX-32LX60F+P 

TX-2BLX60F+P 

C848 

ECWF6473HLB 

ECWF6333HLB 

R822 

D0D2R33KA003 

D0D2R47KA003 

R827 

D0D2R33KA003 

D0D2R47KA003 

T801 

ETS49LM146BD 

ETS42LZ15BAD 


model 26LX6QF+P 


PANEL -PSU-ON 


SNUBBER CTRL 


12V 1 15V 1 
12V I15V1 



12V 1 15V I 

1 RD-P SU -ON/NOT -STB Y 


